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Rodi 


Rodi er et sprak som ble talt av de reisende som tidligere 
ble kalt skoyer e eller mj 0 ltravere pa S 0 r- og Vestlandet i 
Norge . 

Rodi er et blandingssprak basert pa norsk, men med mange 
ordlan fra tysk og romani. Spraket ble brukt av de sakalte 
skoyerne, et folk med en kultur som var en blanding av den 
"konforme norske kulturen" og de reisendes. Spraket deres 
har likheter med dansk skoyersprak og det tyske 
jenischespraket. 

Det er stor forskjell pa rodi og romani. Rodi regnes i dag 
for utdodd. De fleste av de sakalte meltravere/skoyere 
snakker isteden norsk, men mange bruker ogsa ord og uttrykk de har lant fra taternes romani. Enkelte ord fra 
gammelt rodi har allikevel blitt bevart, og brukes fortsatt i enkelte reisende slekter pa Sor- og Vestlandet. 

Se ogsa 

■ Skjulesprak 



Rodi 

Brukt i 

Sg Norge 

Antall brukere 

Ukjent 

Lingvistisk 

Blandingssprak 

klassifikasjon 

Norsk-romani 


Rodi 


Sprakkoder 

ISO 639-3 

rmg 

Portal: Sprak 


Hentet fra «https://no.Wikipedia.org/w/index.php?title=Rodi&oldid=15303014» 


Denne siden ble sist redigert 30. des. 2015 kl. 10:30. 

Innholdet er tilgjengelig under Creative Commons-lisensen Navngivelse-Del pa samme vilkar, men ytterligere 
betingelser kan gjelde. Se bruksvilkarene for detaljer. 



















